DatJ commerciali e di listino 

Super a 6 valvule compreso occhio nut giro: 
4 garnme d T oiida, a cor rente al tern ala. Tipo 
so pram mobile di Iurso, per onde medic, 
corte e rorli5sime. Selettivita e fedella ec- 
ceilenti, Cambio deite induttanze con tar a- 
tare achermate a com and o diretto aenza com¬ 
mutators. Coodeasatnrc vambile ontimiom* 
fonico. comando di sintonia a voliino, Gran* 
de sc ala pari ante in crist alio illuminata sul 
campo (Fonda inserilo con indicazioni nu¬ 
meric he e delie principal stazioni, Grup- 
po AF a Lamburo. (Codice Udumi. 


Schema 

Circuito comprendente una con vert itr ice 
triodo eptodo a raratiet-isiica europen: 
ECH4; urnnmplifieatrice di frequeitzu inter¬ 
media: 6K7[ uiFindicatrJce di sintonia a 
caratletislica smcricana: 6E5 (occhio magi' 
co); Una rivebitrice, CAY, e amp lift cat rice 
di BFi 6Q7. La finale con Fal intent axiom: 
in hlocco separate e una 6V6; alimentatri* 
ce; 5Y3 + 

Gararae d'oada 


Due corlissime, cone e medie e nei sepen* 
ti campit 


Oilde media da 

> corte > 

> cortissime > 

> * > 


192 a 5U3 motri 
33,7 > 56,5 > 

1ft » 33,7 > 

13 .9 * 18 > 


Indicator© di sintonia 

Occhio magi co del tipo americ&no 6E5. 


Circuit] accord all 

4X2 di aita frequenza e 4 di media fre- 
qoenza. 

Media Irequenza 

Due trsdcriaatori accordati con 4 circuit!, 
an 450 kHz. 


Selettlvitd 

40 dB ±. 10 kHz. 

Seaslbilila 

Eievaia specialmepte sullc owdc corte; im- 
gliore di 15 u.V. 

Eegolazione del tone 

Combinata con Finteirnittore generate coo 
an adattatore sup pic meat arc di c pare la 
musica e fono & 

Radioionogralo 

Preao « fono j con apposite commutatore. 
Modd, Qua dr i U n d a 64/2 c 64/4, 

Allop oil and 

Elettrodirmniico con cone di 240 in in. Po- 
lertza di uscita: 5 W. Eccitazione: 1550 
ohm. Per 11 mod ell o 64/4 elettrodinaruicu 
con cono da 275 min* pot-coza tPueeita 7 
watt, ecltazione 1000 II 


Valvole (tipi e zoccoli) 

1 2 3 4 


ECH4 (EliD 6QIG 6K7G 6V6G 

(53) (66) (7-R) B-V) (7-AC) 

5 6 


SY3G 6E5 

(5'T> (6*EU 

II 54/1 aenxa occhio magreo. 

Lamp ade della scala 

Ono. 


Tension! di edimeufazioue 

A rorrenic alter nata a qualaiasi frequenz* 
comp re&a fra 42 e 60 Hx. Cinque prese 
principal! pin due di adatiamento per le 
seg ue nt i com binaxi &m: 

05 - 165 * IB - 125 - 135 * 145 * 155 * 165 
175 - 185 * 215 * 225 - 235 -^245 * 255 * 265 
275 - 285 V. 


Con sumo to tale prim arm 

63 W, 

Mobile 

Di squiaho disegno con sceha itnpialkcm- 
lura di moee v di radica di pioppo grade- 
volmcntc combi note, Dimension!: 616 per 
330x358 mm. (Peso kg 15.8 L 

Costruttoie 

UN DA-RAD 10 S F A, - Via Men tana, 26 - 
Coma, 

Note dl seivizio 

(36-561 La prima valvola puo e&sere sostb 
luila dalla Elli ehe ha le medesime carat- 
lerislicke ina ono zoccoio dilfercftte (n. 66 
europeo). II t Quadri-Unda 64/2 3 e aguale 
al « 64/1 ^ salvo il mobile, essendo il 
c 64/2 ^ radiofnna da pavtmento. Que*ti due 
intpiegano il niedesimo circa Ito cbe impli- 
ca Fuso di un telaio separato di BF uguale 
per i due tipi mod. B 2/5. For rtalizzare 
oil terzo radiolonograio € Quadrl - L'nda 
61/4 & e invece impiegato un altro telaio 
di BF il B 2/3 con bnatc 6L6 G ulilixzato 
pure a comporre il ntod. c Octa-Unda 
7ft/1 Il **54/1 ♦, h an telaio analogs eenza 
oechio magico. 

ECH4 EIR 




